International EME Conference History 


No. | Year Location City Country 
Ist | 1966 New York City USA 
2nd | 1968 Paramus, NJ USA 
3rd_ | 1988 Thorn Netherlands 
4th | 1990 Trenton, NJ USA 
5th | 1992 Thorn Netherlands 
6th | 1994 Gotenburg Sweden 
7th | 1996 Bowie, MD USA 
8th | 1998 Paris France 
9th | 2000 Rio de Janeiro Brazil 
10th | 2002 Prague Czechoslovakia 
11th | 2004 Trenton, NJ USA 
12th | 2006 Wurzburg Germany 
13th | 2008 Florence Italy 
14th | 2010} Dallas/Ft.Worth, TX USA 
15th | 2012 Cambridge England 
16th | 2014 Lannion France 
17th | 2016 Venice Italy 
18th | 2018 Egmond an zee Netherlands 
19th | 2020 tbd 2 


